

se levar 

pelo som desta 


nova orquestra 




m 





ESPECIFICAQOES 


TECLADOS 

Superior: 

44 Teclas 

Inferior: 

44 Teclas 

Pedaleira 

13 Teclas 

REGISTRACOES 

Supeiior: 


(Upper keyboard) 

Flute 

16’ 

Flute 

8’ 

Flute 

51/3’ 

Fjute 

4’ 

Flute 

2 2/3’ 

Flute 

Trombone 

2’ 

16” 

Clarinet 

16’ 

Trumpet 

8’ 

Oboé 

8’ 

String 

16’ 

String 

8’ 

String 

4’ 

Inferior: 


(Lower keyboard) 

Flute 

8’ 

Flute 

4’ 

Diapason 

8’ 

Horn 

g, - 

Cello 

8’ 

Cello 

4’ 

Pedaleira: 

(Pedal) 


Bass 

16’ 

Bass 

8’ 

Tuba 

16’ 

PRESET 


(upper preset) 

Piano 


Harpsichord 

Guitar 


Banjo 
M andolin 


Vibraphone 

Accordion 

Cancel 



PERCUSSION 

Attack 4’ 

Attack 22 / 3 ’ 

Attack 2’ 

Decay 

ORCHESTRAL MIN AMI 

Upper Flute 
Upper Orchest.ra 
Lo\ver 
Preset 

Celeste/coro sinfonico 


SUSTAIN 

Upper 

Lower 

Pedal 


VIRRATO 

Depth 

Speed 

Delay 

RITMOS 

Seletores de Ritmos: 

Waltz 

Slow-Rock 

Fox-Trot 

Swing 

Rock 

Disco 

Rhumba 

Cha-cha 

Tango 

March 

Bossa-nova 

Samba 

Controle de Variagåo (Break) 

Volume 

Tempo 

Grave (Bass) 

Agudo (Treble) 

Liga desliga Manual (Synchro) 
Liga desliga Pedal (Pé) 

Indicador de Tempo (Down Beat) 


PROGRAM ARPEJO, BASS, CHORD 

Touch - A vango Manual 

Finger Chord - One finger chord (M-7^m) 

Memory Eletro Chord - Arpejo 

Alternate Eletro Bass-Walking Eletro Bass 

Memory Eletro Bass 

ELECTRO BASS 

Bass 16’ 

Bass 8’ 

Sustain 

ELECTRO CHORD 

Piano 

Guitar 

Sustain 

ARPEJOS 

Arp I 
Arp II 
Sustain 

CONTROLES 
Volume Geral 
Volume Preset 
Manual Balance 
Agudo 

Upper Attack 

Pedal de Expressåo 

Led Indicador de Forgå 

C have Liga- Desliga 

Entrada Auxiliar 

Saida Auxiliar 

Fusivel de Protegåo 

Chave de Seletora de Voltagem 

Entrada para fone de ouvido 

ESPECIFICAGOES TÉCNICAS 
Entrada de forgå: 110-120-220-240 V 
Poténcia de saida: 40 w (rms) 

Falantes: 2 woofers 12’ 

1 T weeter 4’ 

Peso: 80kgs 
Comprimento 1,1 Om 
Larguia - 60cm 

Altura - 96,5cm 




REPRESENTANTE - 


CASA MILTON PIANOS 
Instr. f ]usic3i3 - Desde 1925 
Matriz: R. Maiiz o Barros - 920 
Tijuca - Tel. 264-8585 - RJ 
Filial: R. Hilårio da Gouveia, 88 - A 
Copacabana - Tel. 257-7586 - RJ 



Orgao EletrOnico-Fabricadopela 

ELETRONICA HAMELIN LTDA . 

Sao Paulo- Brasil 
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ORGfiO ELETRONICO 


MANUAL DE INSTRUCOES 
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MODELO: M IV-R 
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Benvindo ao mundo musical, onde arte e ta- 
lento falam a mesma, linguagem. Vocé agora é 
proprietårio de um orgåo eletroriico MINAMI, 
que foi projetado e construido com a mais alta 
tecnologia, afim de proporcionar inumeros e di- 
ferentes sons, dentro da melhor qualidade. 

Leia cuidadosamente este manual para familia- 
rizar-se com todas as extraordinårias caracterls- 
ticas dos Orgaos Eletronicqs "MINAMI" e co- 
nhecer a potencialidade de todos seus recursos. 



AVISOS - PRECAUCOES COM SEU ORGÅO 
ELETR6NICO MINAMI 

0 orgåo eletronico M-IV-R é um instrumento de elevado grau de 
qualidade que incorpora em seus circuitos transistores e circuitos inte- 
grados, de alta confianca e particularmente sensiveis ao excesso de 
calor. Portanto, instale-o em local seco, bem ventilado, afastado da luz 
solar direta e livre de poeira. 

- Nåo coloque objetos de adorno sobre o movel a fim de evitar desa- 
gradåveis ranhuras ou manchas de um liquido qualquer. 

- Se tiver necessidade de limpeza do movel, utilize um pano macio com 
algum produto de limpeza neutro. Para os teclados utilize somente um 
pano macio, nunca use ålcool, diluente ou produtos quimicos em 
nenhuma parte do instrumento. 

- Sempre que possivel desconecte a tomada de conexåo da corrente 
elétrica, apos o uso do seu orgåo. 

VERIFICACÅO DO SELETOR DE VOLTAGEM 

Ao sair da fåbrica,o "SELETOR DE VOLTAGEM'; situado abaixo 
do teclado inferior no canto direito do movel, estarå na posicåo de 
220 V. Portanto se a voltagem em sua regiåo for diferente a esta coloque 
o seletor na posigåo correta. Embora simples esta é uma operacåo 
necessåria. 

*0 orgåo eletronico MINAMI foi fabricado sob rigoroso controle 
de qualidade. Todavia, se apresentar qualquer defeito ou irregularidade, 
consequente de transporte, durante a entrega, queira contactar o seu 
revendedor imediatamente. 

IDEIMTIFICACAO 

Nos documentos que acompanham o orgåo, vocé encontra o 
Certificado de Garantia, onde consta o modelo, a data de entrega, o 
numero do orgåo. Tal numero se encontra localizado na parte traseira 
do mesmo. 

Verifique o numero do certificado com o numero do orgåo para 
saber se nåo houve nenhum engano na numeracåo das mesmas pelo 
revendedor. Exija o carimbo e a assinatura do seu revendedor, para que 
a garantia tenha a sua devida validade. 



01 TECLADO SUPERIOR 
(UPPER KEYBOARD) 

02 TECLADO INFERIOR 
(LOWER KEYBOARD) 

03 PEDALEIRA 
(PEDAL) 

04 registraqAo 

SUPERIOR 
(UPPER KEYBOARD) 

05 REGISTRACÅO 
INFERIOR 

(LOWER KEYBOARD) 

06 REGISTRACÅO 
PEDALEIRA 
(PEDAL) 


07 REGISTROS DOS 
PRESETS E VOLUME 

08 PERCUSSION 
ATTACK 

09 VIBRATO 

10 SUSTAIN UPPER. 
LOWER E PEDAL 

11 ORQUESTRAL 
MIN AMI 

12 RITMO 

13 REGISTRO DO 
ELECTRO BASS 

14 REGISTRO DO 
ELECTRO CHORD 


15 REGISTRO DOS 
ARPEJOS 

16 PROGRAMA 
ARPEJOS. ELETRO 
BASS. ELETROCHORD. 

17 SELECÅO DE 
ACORDE 7. a . 

18 SELEpÅO DE 
ACORDE m 


21 BREAK 

22 SINCRONISMO 
MANUAL 

23 SINCRONISMO 
NO PEDAL 

24 MANUAL 
BALANCE 

25 PEDAL DE 
EXPRESSÅO 

SECÅO DO 
AUTO MATIS M O ; 
ELETRO BASS, 
ELETRO CHORD 
E ARPEJOS 


19 ENTRADA PAHA FONE, 
SELETOR DF 
VOLTAGEM, FUSIVEL, 
ENTRADA E SAIDA 
AUXILIAR 

20 CABO DE FORCA 


27 CONTROLE DO 
ATTACK 

DO TECLADO 
SUPERIOR 

28 CONTROLE DE 
AGUDOS DO 
ORGÅO E R (t M O 

29 CONTROLE DO 
VOLUME GERAL 

30 INDICADOR 
DE FORCA 

31 CHAVE DE FORCA 

32 INDICADOR Dt 
TEMPO RITMICO 




IIMSTRUCOES SOBRE O FUNCIONAMEWTO 


Antes devocé colocaroseu orgåo M-IV-R 
em funcionamento, é indispensåvel que vocé 
se familiarize com os seus registros e controles. 


01 -02-03 - TECLADOS E PEDAIS 

Os Orgåos Eletronicos MINAMI, que se cons- 
tituem de dois conjuntos de teclados e um 
conjunto de pedais, sendo o teclado superior 
constituido de 44 teclas, foi projetado para 
executar a melodia musical (måo direita). Ao 
passo que o teclado inferior, também consti- 
tuido de 44 teclas, foi projetado para preparar 
os acordes da Harmonia (måo esquerda). 

A pedaleira composta por 13 pedais 
foi elaborada para execucåo dos baixos (pé 
esquerdo). 


que såo utilizados para memorizar os tons 
preferidos^ Essas registracoes que através de 
combinacoes entre si, produzemuma infinida- 
de de sons diferentes, deixando o critério e a 
escolha dos sons ao gosto do executante. 

Os registros de tonalidade possuem 6 nf- 
veis diferentes de altura que eståo indicados 
por numeros (16', 5}$' , 4', 2^'e2'). 


04 - ASSIM ESTÅO DISTRIBUIDOS 

05 TONS - REGISTRACÅO SUPERIOR 
(UPPER KEYBOARD) 

FLUTE 16', FLUTE 8', FLUTE FLUTE 4' 
FLUTE 2 %' , FLUTE 2', TROMBONE 16’, 
CLARINET 1 6', TRUMPET 8' OBOE 8', STRING 
16', STRING 8', STRING 4\ 


04-05-06 - CONTROLE DE TONS 
INSTRUMENTAIS 


Estes controles såo utilizados para regis- 
trar os diversos sons nos teclados, pedais e 
efeitos. 

Através dos controles de tons instru- 
mentais (controles deslizantes) pode se variar 
o nivel de volume (Timbre) de cada instru- 
mento desejado,- esses controles possuem uma 
parada central, em seu mecanismo de agåo 


05 - REGISTRACÅO INFERIOR 
(LOWER KEYBOARD) 


FLUTE 8', FLUTE 4 .DIAPASON 8', HORN 
CELLO 8\ CELLO 4'. 


8 ', 


06 - PEDALEIRA 

BASS 16', BASS 8', TUBA 16'. 

Como vimos cada registro tem um norne, 
em geral o de um instrumento que tenha sono- 
ridade anåloga ( Flauta, Diapason , Clarinet 


etc....)- Estes registros tendo uma altura sonora, 
nos a expressamos em pés, por motivo de os 
orgåos de tubos terem a medida em pés. Me- 
diante ao exposto, tomemos por exemplo o 
segu i nte: 


- Flauta 16' + Flauta 4 +OBOE 8': uma com 
posicåo deste tipo, chamamos registracåo. 


- Uma Flauta de 8' (altura normal), uma Flauta 
16' e uma Flauta 5%', ao chamar vårios 
registros simultaneamente,ao apresentar uma 
nota, obteremos um verdadeiro acorde. Mis- 
turando, desta maneira, registros de timbres 
diferentes, podemos imaginar rapidamente 
de onde provem esta extraordinåria riqueza, 
da sonoridade dos orgåos. 


07 - PRESET 

Såo registros pré programados, simulando 
eletronicamente sete instrumentos musicais. 
Estes sons simulados com independente con- 
trole de volume, eståo programados somente 
para o teclado superior, sendo que, para cada 
instrumento, deve-se observar a regiåo do te- 
clado e a forma de se tocar ("Stacato, uma 
nota por vez, acordes e arpejos, etc...) isto para 


obter uma melhor fidelidade do instrumento 
simulado. Para desligar o Preset, basta acionar 
a tecla cancel. Temos o Piano o Harpsichord 
a Guitarra o Banjo (com repeat), o Mandolin 
(com repeat) o Vibraphone e o accordion. 


08 - ATTACK 

Todos os sons de percussåo possuem um 
tempo de Attack råpido mas, podemos con- 
trolar este tempo de Attack para mais ou me- 
nos råpido ou lento, desde que acionemos o 
Registro Decay. Estes registros acoplados com 
outros no teclado superior criam efeitos pro- 
prioscujo executante,com a pråtica,vai criando 
novos efeitos. Podemos dizer que este tipo de 
Attack é monofonico,pois se manifesta desde 
que nåo haja nenhuma tecla, jå pressionada. 
Entretanto,para um determinado acorde tocado, 
este reproduzirå com attack mas se nåo sol- 
tarmos as teclas e acionarmos outras, estas 
nåo våo funcionar. 

Temos as seguintes alturas de percussåo: 
Attack 4', Attack 2%', 2' e Decay. 


09 - VIBRATO - (Depth, Speed ( Delay) 
Tem por finalidade proporcionar uma va- 
riacåo do som; com este efeito, tentamos apro- 


ximar as emocoes de um violinista, quando 
oscilaamåo esquerda na execucåo do seu 
instrumento. 

Utilizando-se o controle "Depth" obtém- 
se a profundidade do tom musical do Vibrato 
(Variacåo), ao passo que o controle Speed 
modifica a velocidade de variacåo do mesmo, 
obtendo-se, assim , um efeito emocional, em 
todas as registracoes do orgåo. Delay - É um 
efeito de retardo do vibrato; uma vez que re- 
gistrado, o Vibrato, em conjunto com Delay, 
so a partir de um determinado tempo o Vibrato 
atuarå. 

10 - SUSTAIN 

Atua nos dois teclados (Inferior e Supe- 
rior) inclusive na pedaleira. Podemos denomi- 
nar de efeitos persistentes ou seja, atua quando 
tocamos uma nota qualquer, em lugar de 
deter-se bruscamente, o som vai se desvane- 
cendo pouco a pouco. 

Como exemplo os instrumentos de corda 
em particular, quando em ressonåncia se amor- 
tizam pouco a pouco, ao mesmo tempo que 
entram outras em ressonåncia. A harpa é um 
bonito exemplo de instrumento que pode imi- 
tar estes efeitos de sustentacåo. 


11 - ORCHESTRAL MINAMI 

UPPER FLUTE - Atua nos registros de 
Flautas no Teclado Superior. Ao ser acionada 
obtemos uma variante modulada em ritmo de 
Adagio correspondendo a um efeito todo es- 


pecial para o que, expresso em palavras, fica 
dificil uma definicåo concreta do seu signi- 
ficado fisico. 


UPPER ORCHESTRA - Atua nos registros 
de metais (Trombone, Clarinet e Trumpet); 
madeira (Oboé) e cordas (Strings); como nas 
flautas, estes efeitostambémaqui semanifestam 
de uma certa forma mais acentuados,poisem 
orchestra os instrumentos de sopro e cordas 
atingem volumes impressionantes em altura 
sonora. 

Atua nos registros do Teclado Inferior, tal 
qual os descritos anteriormente. 


PRESET - Como nos itens anteriores 
atuam nos instrumentos pré-programados. 


CELESTE/CORO SINFONICO - Quando 
acionado atua em todos os registros do Te- 
clado, aumentando em profundidade a variante 
modulada, tornando-se envolvente e profundo, 
criando um som de colorido tonal emotivo 
que so sentiremos ao ouvi-lo. 


12 - RITMO ELETRONICO 
(BATERIA ELETRONICA) 

Corresponde a uma serie de ritmos (no 
caso doM-IV-R temos 1 2 ritmos) ,previamente 
estabelecidos; possui ainda um controle de 
tempo, também uma variante que estabelece 
um repique que denominamos (Brenc:k).(21 ) 
Volume com controle independente 
Controle de grave (Bass) 

Controle de Agudo (Treble) 

On-Off (chave no pedal de expressåo) Seria 
outro recurso de parada e partida do ritmo.(23) 

Nos moldes de um computador o MIVR 
recebeu uma programacåo prévia,onde temos 
em sua memåria os ARPEJOS, BASS E 
CHORD, tudo isto favorecendo o Automatismo 
dos melhores orgåos encontrados no mundo. 
A base do automatismo é constituida pela ba- 
teria, acordes e baixos, onde todo o elo se 
processa ao compasso do ritmo selecionado. 

Vamos definir os registros que fazem o 
Automatismo. 


13 - ELETRO BASS Registrando um ou 
outro (Bass 16', Bass 8') ou ambos, temos o 
acompanhamento do baixo, desde que acio- 
nemos uma tecla ou acorde no teclado inferior 
para que o mesmo faca o seguimento do com- 
passo do ritmo selecionado. Podemos, manter 
a sustentacåo do baixo acionando o registro 
SUSTAIN. 


14 - ELETRO CHORD Registrando um 
ou outro (Piano, Guitar), ou ambos, temos os 
acompanhamento das cordøs, desde que acio- 
nemos uma tecla ou acorde no teclado inferior 
paro que o mesmo faca o snguimnnlo do Cnm 
passo do ritmo selecionado Pcnlemn« manier 
a sustentaqao das cordas acionando o rugistro 
SUSTAIN. 


15 - ARPEJOS - Registrando um ou outro 
(Arp I, Arp II) ou ambos, temos o acompanha- 
mento dos arpejos, desde que acionemos 
uma tecla ou acorde no teclado inferior para 
que o mesmo faca o seguimento do compasso 
do ritmo selecionado. Podemos manter a sus- 
tentacåo dos Arpejos acionando o registro 
SUSTAIN. 


OBSERVACOES 

Os registros do ELECTRO BASS, ELEC 
TRO CHORD E ARPEJOS atuam no teclado 
inferior em duas oitavas e meia. Todos esses 


registros atuam independentes ou em conjunto 
desde que esteje o ritmo em funcionamento. 


16 - PROGRAM A-B-C 

TOUCH-START - Esta tecla quando acio- 
nada desliga o ritmo, fazendo-o funcionar logo 
que acionamos um determinado acorde no 
teclado inferior onde teremos a execucåo dos 
automåticos, conquanto que o mesmo esteje 
registrado. 


ONE FINGER CHORD - Acorde de uma nota 
so - Com um so dedo em uma nota qualquer 
das duas oitavas e meia do teclado inferior 
teremos um acorde completo da nota tocada. 


MEMORY - Memoriza o acorde de cordas 
e Harpas sem que tenhamos que manter a måo 
esquerda segurando o acorde. Isto possibilita. 
enquanto mantém-se o acorde, utilizarmos a 
måo esquerda para outra funcåo espedfica. 


WALKING BASS - Da andamento do baixo, 
ou seja,num acorde tocado, temos o baixo 
andante fazendo escalas e alternando-se em 
tonica e quintas. 


MEMORY BASS - Memoriza tal qual a me- 


moria de cordas o acorde de baixos desde que 
feito nåo precisamos manter a måo esquerda 
segurando o acorde. 


OBSERVACOES - Convém lembrar que as 
memorias (CHORD, BASS E ARP), e o registro 
Walking Bass, One Finger Chord funcionam 
desde que os registros de ELECTRO BASS’ 
ELECTRO CHORD E ARPEJOS estejam acio- 
nados juntamente com o ritmo. 


O funcionamento do ONE FINGER 
CHORD estå sempre em maior, podendo passar 
para menor ou sétima (m ou 7-) através do 
controle da pedaleira. 


17 - PEDAL GRANDE = Sétima 7- 


18 - BEMOL = Menor (m) 


OUTROS CONTROLES 

19 - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO 

- Esta conexåo encontra-se na parte externa 
do movel, embaixo do teclado inferior no canto 
lateral direito do movel. Uma vez conectado 
o fone o som do orgåo é cancelado automati- 
camente, sendo transferido, todo para o fone 
de ouvido. 


Obs. Utilizar fone de ouvido Monofonico. 



20 - CABO DE FORCA - Cabo de Forca 
encontra-se na parte traseira do orgåo. 


24 - MANUAL BALANCE - Controla o vo- 
lume nos dois teclados, ora reforcando o su- 
perior (upper) e ora reforcando o inferior 
(lower). 

SELETOR DE VOLTAGEM ; FUSIVEL DE 
PROTECÅO, S Al DA PARA AM PLIFICA- 
CÅO EXTERNA, ENTRADA AUXILIAR, 

eståo situados no canto inferior direito em- 
baixo do teclado inferior. 


25 - PEDAL DE EXPRESSÅO Controla o 
volume do orgåo, onde podemos variar a 
intensidade sonora de acordo com a musica a 
ser executada. 


UPPER 


Posicåo de equilibrio 
entre os 2 teclados 





LOWER j 



UPPER 




Posicåo de reforco no 
teclado superior 


LOWER j 


UPPER 



J 


LOWER 


Posicåo de reforco no 
teclado inferior. 


• ESPÉCIFICACOES ■ 


TECLADOS 

Su per i or: 44 Tecla 
Inferior: 44 Tecla 

Pedaleira 13 Tecla 

HEGISTRACOES 

Supeiioi : 

(Upper keyboard) 


L Flute 

16’ 

m Flute 

8’ 

■Flute 

51/3/ 

4’ 

FJule 

Flute 

92/3/ 

Flute 

2’ 

Trombone 16” 

Clarinet 

16’ 

Trurnpet 

8’ 

Oboé 

8’ 

String 

16’ 

String 

8’ 

String 

4 ’ 

Inferior: 

(Lower keyboard) 

Flute 

8’ 

Flute 

4* 

Diapason 

8’ 

IfHorii 

8’ 

Cello 

8’ 

Cello 

Pedaleira: 

(Pedal) 

4’ 

Bass 

16’ 

1 Bass 

8’ 

[ Tuba 

16’ 


PRESET 
(upper preset) 
Piano 

Harpsichord 

Guitar 

Banjo 

Mandolin 

Vibraphone 

Accordion 

Caneel • 

PERCUSSION: 
Attack 4’ 

Attack 22/3' 
Attack 2’ 

RITMØS 

Seletores de Ritmos: 

Waltz Rhumba 

Slow-Rock Clia-cha 
Fox-Trot Tango 
Swing March 

Rock Bossa-nova 

Disco Samba 


Controle de Variagåo (Break) 

Volume 
Tempo 
Grave (Bass) 

Agudo (Treble!) 

Liga desliga Manual (Syncliro) 
Liga desliga Pedal (Pé) 

Indieador de Tempo (Down Beat) 

Deeay 


ORCHESTRAL 
MIN AM I 


Upper Flute 
Upper Orchestra 

PROGRAM ARPEJO. 

Lo\ver 

BASS, CHORD 

Preset 

Touch - A vango Manual 

Celeste/coro sinfOnico 

Finger Chord - One finger chord 
Memory Eletro Chord - Arpejo 

SUSTAIN 

Alternate Eletro Bass- Walking 

Upper 

Lower 

Eletro Bass Memory Eletro Bass 

Pedal 


VIBRATO 

ELECTRO BASS 

Depth 

Bass 16’ 

Speed 

Bass 8’ 

Deeay 

Sustain 


ELECTRO C II ORD 

Piano 

Guitar 

Sustain 

ARPEJOS 
Arp I 
Arp 11 
Sustain 


CONTROLES 
Volume Geral 
Volume Preset 
Manual Balance 
Agudo 

IJpper Attack 

Pedal de Expressåo 

Led Indieador de Forgå 

C have Liga-Desliga 

Kntrada Auxiliar 

Saida Auxiliar 

Fu sivel de Protegåo 

Chave de Seletora de Voltagem 

En I rada para fone de ouvido 

ESPECI FICAQOES TÉCNICAS 
Entrada de forgå: 110-120-220-240 V 
Poténcia de saida: 40w (rms) 
Falantes: 2 woofers 12’ 

1 T weeter 4’ 

Peso: 80kgs 
Comprimento l,10m 
Largura - 60cm 

Altura - 96,5cm 
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Orgaos EletrOnicos-Fabricados pela eletronica hamelin ltda. 

Av. Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia n.° 540/570 - Jardim Lucia - 
Butantå - Såo Paulo - CEP - 05588 - Fones: 268-3958 - 268-4333 e 869-6129 


ASSISTÉNCIA TÉCNiCA 

SÅO PAULO -RIO DE JANE1RO-SANTA CATARINA- RIO GRANDE DO SUL- 
PARANÅ-MINAS GERAIS-GOIÅS-MANAUS 




Revendedor Autorizado 
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